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Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 243. Sitzung am 26. Juni 
1969 beschlossene Gesetz über technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-G) — Drucksachen V/3021, V/3461, V/4418 — wird 
nach Maßgabe der in der Anlage zusammengefaßten Beschlüsse 
geändert. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Ver- 
mittlungsausschuß beschlossen, daß im Deutschen Bundestag 
über eine Änderung gemeinsam abzustimmen ist. 


Bonn, den 16. Juli 1969 


Der Vermittlungsausschuß 


Dr. Schmidt (Wuppertal) 

Vorsitzender 


Junghans Dr. Seifriz 

Berichterstatter 


Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53 Bonn 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, 532 Bad Godesberg, 
Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. 6 35 51 



Drucksache V/4589 


Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 


Anlage 


Gesetz über technische Assistenten in der Medizin 

(MTA-G) 


1 . § 2 Nr. 3 

§ 8 Satz 2 

In § 2 Nr. 3 und § 8 Satz 2 wird jeweils das Wort „zweiein- 
halbjährigen" durch das Wort „zweijährigen" ersetzt. 

2. § 9 Abs. 3 

§ 9 Abs. 3 wird gestrichen, 

3. § 10 Nr. 1 

§ 10 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Personen, die auf Grund einer abgeschlossenen Hoch- 
schulbildung über die erforderlichen Fachkenntnisse zur 
Ausübung der genannten Tätigkeiten verfügen, sowie 
Zahnärzte, die die Bestallung gemäß §§ 8 bis 10 des 
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erhal- 
ten haben,". 



